

LES ROSES. 



ROSA EGLANTERIA LUTEOLA. 

R. genminibus subglobosis pedunculisque glabris; fóliolis sub- 
rotundis; caule aculéis confertis , rectis. (N.) 

R. Eglanteria luteola. Thy. Prod. groupe XVIII, spec. 33, 
p. ioo , var. p. 

L’ÉGLANTIER SERIN. 

DESCRI PTION. 

Arbrisseau trés-rameux, semblable á Féglantier jaune dont 
nous avons donné la figure , mais plus petit dans toutes ses 
parties, et a tiges couvertes d’un grand nombre d’aiguillons de 
différente grandeur. II s’éléve á trois pieds ou environ. Ses 
feuilles se composent de sept, neuf, et parfois de onze folióles 
d’un vert un peu obscur, petites, presque rondes, glabres 
sur les deux faces, serraturées et glanduleuses en leur bord. 
Elles sont portees par un pétiole glabre, muñí de quel- 
ques petits aiguillons jaunátres, garni á sa base de deux sti- 
pules élargies au sommet, á bords glanduleux. Les fleurs nais- 
sent, ou solitaires, ou réunies par deux á Fextrémité des ra- 
muscules qui croissent le long des branches principales. Le 
tube du cálice offre une forme globuleuse un peu déprimée; 
il est glabre ainsi que le long pédoncule qui le supporte. Les 
divisions du limbe, quelquefois entiéres, quelquefois pinnati- 
fides, sont cotonneuses á Fintérieur, et couvertes, extérieure- 
ment, d’un grand nombre de glandes sessiles. Corolle de cinq 
pétales assez petits, d un jaune serin, echancrés en coeur au 






































